八 iD 扱いと操作 


本体の設置や接続、を部のを称などシステムのセツトアップを始める前や運用時に知っておいていただき 
たい基本的なことがらについて説明します。 


設置(一22ページ） . 本体の設置手順について説明します。 

を部のさ)称と機能(一32ページ） . 本体のを部のを称と機能についてパーツ単位に説 

明しています。 


接続じついて(一44ページ） . 本体にケーブルを接続する際のを意事項を記載し 

ます。 

基本的な操作(一47ページ） . 電源の ON や OFF の方法、およびフ□、ソピーディ 

スクや CD - ROM のセツト方まなどについて説明 
しています。 
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設置 

本装置は EIA 規格に適合したラックに取り付けて使用します。 


ックの設置 


ラックの設置については、ラックに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い 
合わせください。 

ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。 



装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。人び死 
t ずるまたは重傷を負うおそれびありまず。詳しくは、 iii ページ ly 降の説明をご 
覧ください。 

• 指定杉がの場所で使用しない 
• アース線をガス管につなびない 


A を息 I 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。义傷や 
けびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ 
ly 降の説明をご覧ください。 

• 一人で搬送•設置をしない 

• 荷重び集中してしまうような設置はしない 

• 一人で部品の取り付けをしない 

• ラックび不安定な状態でデバイスをラックか5引き出さない 
• 複数台のデバイスをラックか5引き出したが態にしない 
• 定格電源を超える配線をしない 
• 腐食性ガスの発生する環境で使用しない 

次の条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所にラックを設 
置したり、ラックに本装置を搭載したりすると、誤動作の原因となります。 

• 装置をラックから完全に引き化せないような狭い場所。 

•ラ、ソクや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。 

• スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。 

• 床におうとつや傾斜がある場所。 

• 温度変化の激しい場所(暖房器、エアコン、ぶ蔵庫などのお<)。 


Q 


A A 

Q 
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♦ 強い振動の発生する場所。 

♦ 腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存 
在する場所。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など) 
や導電性の金属などが含まれている場所。 

♦ 薬品類のお<や薬品類がかかるおそれのある場所。 

♦ 帯電防止化工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。 

♦ 物の落下が考えられる場所。 

• 強い磁界を発生させるもの（テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁ク 
レーンなど)のおく（やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールドエ事な 
どを行って < ださい）。 

• 本装置の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共有しているコン 
セントに接続しなければならない場所。 

• 電源ノイズ(商用電源をリレーなどで ON / OFF する場合の接点スパークなど)を発生する 
装置のおく（電源ノイズを発生する装置のおくに設置するときは電源配線の分離やノイズ 
フィルタの取りがけなどを保守サービス会社に連絡して行ってください）。 

n-O ラック内部の温度上昇とエアフ □— について 

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気び不十分だったりすると、ラック内部の温 
度び各装置か5発する熱によって上昇し、本装置の動作保証温度 （1 0で〜3已で）を超え、 
誤動作をしてしまうおそれびあります。運用中にラック内部の温度び保証節囲を超えないよ 
うラック内部、および室内のエアフ □— について十分な検討と対策をしてください。 

本装置では、前面か5吸気し、背面へ排気しまず。 


八—ドウ H アの取り扱いと操作 
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ックへの巧り付け/ラックか S の巧 0 かし 


本装置をラックに取り付けます用又り外し手順についても説明しています）。 





A® 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。人び死 
こする、または重傷を負うおそれびあります。詳しくは、 m ページ似降の説明を 
ご覧ください。 

• 規格がのラックで使用しない 

• 指定 m がの場所に設置しない 



A ミち意 



装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。乂傷や 
けがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ 
ly 降の説明をご覧ください。 

• 一人で持ち上ばない 

• 指を挟まない 

• ラックか5引き出した状態にある装置に荷重をかけない 


取り付け部品の確認 

ラックへ取りがけるために次の部品があることを磕認してください。 

Tx 8 10 

M 己ネジ M 5 コアナット 


お要な工具 

ラックへ取りがけるために必要な工具はプラスドライバとマイナスドライバです。 

取り付け手順 

本装置は弊社製および他社ラックに取り付けることができます。次の手順でラックへ取り付 
けます。 
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• ラック搭載前の準備 


装置運搬時の脱落防止のために、スライドレールをネジで固をしてあります。ラックへ 
取り付ける前に、コアナットを取りかしてください。 

コアナットを手で固定してからセットスク 
リューを回し、コアナットを取り外してく 
ださい。取り外したコアナツトは大切に保 
管してください。 



レールアセンブリの取り外し 

本体に取り付けられているスライド式のレールを取り外します。 

レールを持ってゆっくりと装置後方へスライドさせてください。しばらくすると、「力 
チ、ソ」と□ックされます。 


本体左ちの側面にあるレリーズレバーを 
押して、□ックを解除しながら本体から 
取り外します。 



レールアセンブリを取り外すと、本体はネ 
ジ止めされたインナーレールのみが取りが 
けられた状態じなります。 





• レールアセンブリは、取りがしたインナーレールに再度取り付けます。どち5側のイン 
ナーレールか5取りがしたものかわかるように印を付けるなどして区別してください。 
複数の本装置を設置する際もどの装置のどち5側のインナーレールか5取りがしたもの 
びわかるよラに区別して < ださい。 

• レノ く一やレールで指を挟まないよう十分を意してください。 


八—ドウ H アの取り扱いと操作 
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riu 」 该脚で 
見分けること 
ができる。） 



装置前面 
(左ちに各3個） 


装置背面 
(左ちに各2個） 


コアナットはラックの内側から取り付けま 
す。一方のツメを引っかけてから、マイナ 
スドライバなどを使ってもう一方のツメを 
ラックの フレームに 引っかけます。 



レールアセンブリの取り付け 

レールアセンブリには左用とち用があります。下図を参照して左用、ち用を磕認してく 
ださい。 


前面側 


背面側 




左用 


)国( 


ち用 


ネジ穴（ラックの奥行きに合わせて長さを 
調節する。ネジは軽く締めておく。） 


• コアナットの取り付け 

装置に添付のコアナットをラックに取りがけます。 


日□日 Q n 画 P Bp P pa n n 



)1~~c 
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コアナツトを取り付けた場所にレールの 
フレームを合わせる。 

コアナツ トと レールのフレームでラック 
のフレームを 挟むように位置させ、 レー 
ルの 長さを調節してください。 



2. 前面と背面をネジで固定する（を2本)。 



3. レールの長さを調節するネジを固定す 

る0 


八—ドウ H アの取り扱いと操作 
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• 本体の取り付け 



A 注意 


^0 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。义傷や 
けびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ 
ly 降の説明をご覧ください。 

• 一人で持ち上ばない 

• 指を挟まない 



2 . 2人]: i 上で本装置をしっかりと持って 
ラックへ取り付ける。 

本装置側面のインナーレールをラック(こ 
取り付けたレールアセンブリ(こ確実(こ差 
し 3 A んでか6ゆっ< りと静かに押し A み 
ます。 

途中で本装置が□ックされた6、側面に 
あるレリーズレバー（左ち(こあります）を 
押しなが6ゆっくりと押し込みます。 

初めての取り付けではを機構部品がなじ 
んでいないため押し} A むときに強い摩擦 
を感じることがあります。強く押し 3 A ん 
でください。 


左ちのレールアセンブリのスライド 
レールを □ックされるまで引き出ず。 
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3. 本装置を何度かラックか 6 引き化したり、押し込んだりしてスライドの動作に間題がないことを 
確認する。 

• ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付ける際は、他装置と本装置の屋体が干渉 
していないことを確認してください。もし干渉している場合は、他装置と干渉しないよう調 
整してレールアセンブリを取り付け直してください。 

• スライドレール部分の動作を確認してください。スライドレールがラックのフレーム(こ当た 
り、引き化せない場合は、スライドレールを取り付け直してください。 


• 本体の固定 


1. 本体をラックへ完全に押し} A む。 

2. 前面の左ちじあるセットスクリューで 
ラックに固定する。 

3. フ□ントべゼルを取り付ける。 


セツトスクリュー 



八—ドウ H アの取り扱いと操作 
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取り外し手順 

次の手順で本体をラ、ソクから取り外します。 


A ま意 




装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。义傷や 
けびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびあります。詳しくは、 iii ページ 
切降の説明をご覧ください。 

• 一人で持ち上ばない 

• 指を挟まない 

• ラックか5引を出した状態にある装置に荷重をかけない 
• ラックび不ま定なが態でデバイスをラックか5引を出さない 
• 複数台のデバイスをラックか5引き出した状態にしない 
• 動作中に装置をラックか5引き出さない 


1. セキュリティ□ックを解除してフ□ント 
べゼルを取り外す。 

2. 本装置の電源が OFF (こなっていることを 
確認してか6、本体に接続している電源 
コー ドや インタフェース ケーブルをすべ 
て取り外す。 



3. < オプションのケーブルアームを取りがけている場合のみ> 
ケーブルアームを本装置か6取り外す。 


4. 前面のセットスクリュー2本をゆるめ 
る。 

己.八ンドルを持ってゆっくりと静かにラ、ソ 
クか6引き化す。 

「カチ、ソ」と音がしてラ、ソチされます。 


セツトスクリュー 
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目.左ちのレリーズレバーを押してラックを 
引き化す。 

ラックの機構部品も取り外す場合は、「取 
り付け手順」を参照して取り外してくださ 
い。 


複数名で装置の底面を支えなび5 
ゆつ<りと引を出して<ださい。 

装置を引き出したが態で、引き出 
した装置の上部か5荷重をかけな 
いでください。装置び落下するお 
それびあり、危険でず。 

レバーやレールで 指を挟まない よ 
う十分ま意してください。 



レリーズレバー 


八—ドウ H アの取り扱いと操作 
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各部の名祿と機能 

本装置のを部のを称を次に示します。ここで説明していない部品は本製品では使用しません。 


装置前面 



①フ□ントべゼル 

日常の運用時に前面のデバイス類と本体上面部のドライブカ 
バーを保護するカバー。添付のセキュリティキーで□ックする 
ことができる（一47ページ)。 

③ キース□ット 

フ□ントべゼルの□ックを解除するセキュリティキーの差 
し□(一47ページ)。 

③ STATUS ランプ(緑色/アンパー色） 

本装置の状態を表示するランプ(一38ページ)。正常に動作 
している間は緑色に点灯ずる。異常が起きるとアンバー色 
に点灯または点滅する。 

④ ACT ランプ(緑色） 

システムがネットワークと接続されているときに点灯する 
(^40ぺージ)。丸数字の後の数字は「1」が LAN ポート1用 
で、に」が LAN ポート2用を示す。 


⑥ D 旧 K ACCESS ランプ(緑色/アンパ’一色） 

内蔵の八 ー ドディスクドライブにアクセスしているときに 
緑色に点灯する。内蔵の八ードディスクドライブのうち、 
いずれか1つでも故障するとアンバー色に点灯する（一40 
ページ)。 

⑥ POWER ランプ(緑色） 

電源を ON にずると緑色に点灯する卜38ぺージ ') 。 

⑦ UID ランプ(青色） 

UID スイ、ソチを押したときに点灯する。ソフトウエアから 
のコマンドによっても点滅する（一40ページ)。 
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装置前面(フロントべゼルを取りかしたが態） 


① セットスクリユー(左もに1個ずつ） 

本装置をラックに固定ずるネジ。 

② 八ンドル(左もに1個ずつ） 

ラ 、ソク か6の弓 I き出しやラ 、ソク へ収納ずるときに持つ部 
分。 

③ 八ードディスクドライブベイ 

八ードディスクドライブを搭載ずるべイト166ペー 
ジ)。丸数字のあとの数字は SCSI ID を示す。標準構成で 
は③ -0 と③ -1 に八ードディスクドライブが搭載されてい 
る （ RAID 1)。 他のベイへの増設はできません。 

④ D 旧 K ランプ(緑色/アンパー色） 

ハードディスクドライブにあるランプ（一41ページ）。 

八ードディスクドライブにアクセスしているときに緑色 
に点灯ずる。八ードディスクドライブが故障するとアン 
バー色に点灯し、リビルド中は緑色とアンバー色に交互 
に点滅する（ディスクアレイ構成時のみ）。 

⑥ DVD - ROM ドラィブ 

DVD - ROM の読み化しを巧う装置(一53ページ)。 

(6)-1 ディスクアクセスランプ 
(6)-2 トレーイジェクトボタン 
(6)-3 強制イジェクトホール 


⑥ シリア ルポート B コネクタ 

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する（一44ペー 
ジ)。 

なお、専用回線に直接接続することはできません。 

⑦ 3.己インチフ□ッピーディスクドライブ 

3.5 インチフ □、ソ ピーディスクを挿入してデータの書き込 
み/読み出しを行う装置(^51ぺージ)。 

(8)-1 ディスクアクセスランプ 
(8)-1 ディスク挿入 □ 

(8)-1 イジェクトボタン 

⑧ UID (ユニット ID ) スイッチ 

装置前面/背面にある UID ランプを ON / OFF するスイッチ。 
スイッチを一度押ずと、 UID ランプが点灯し、もう一度押す 
と消灯ずる（^50ぺージ)。 

⑨ POWER スィッチ 

電源を ON / OFF にするスイッチ。一度押すと POWER ランプ 
が点灯し、 ON の状態になる。もう一度押すと電源を OFF に 
する（^48ぺージ)。4秒 U 上押し統けると強制的に電源を 
OFF にする（一49ページ)。 

⑩ DUMP ( NMI ) スィッチ 

押すとメモリダンプを実行ずる。 

⑩ランプ(目個、前ページ参照） 
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装置背面 


(D UID (ユニット ID ) スイッチ 

装置前面/背面にある UID ランプを ON / OFF するスイッチ。 
スイッチを一度押すと、 UID ランプが点灯し、もう一度押す 
と消灯する（^50ぺージ)。 

⑩ DUMP ( NMI ) スイッチ 

押すとメモリダンプを実行する。 

⑩シリアルポート A コネクタ 

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する（一44ペー 
ジ)。 

なお、管理 PC などのコンソールの接続はシリアルポート2の 
み可能です旧 IOS の設定が必要）。また、専用回線に直接接 
続ずることはできません。 

⑩ LINK / ACT ランプ(緑色） 

LAN のアクセス状態を示ずランプ(一42ページ)。 

⑩ LAN コネクタ 

LAN 上のネットワークシステムと接続する1000己 ASE - T / 

1 00 BASE - TX /10 BASE-T 対応の Ethernet コネクタ（一44 
ページ)。丸数字の後の数字は「1」が LAN ポート1でに」が 
LAN ポート2を示す。 

⑩ Speed ランプ(アンパー色） 

LAN の転送速度を示すランプ(一42ページ)。 


① ③③ 



① □—プ□ファイル PCI ボード増設用ス□ット 

□ープ□ファイルタイプの PCI ボードを取り付けるス□、ソ 
卜（一186ぺージ)。上からス□ット 3 C 、2 C 、 1 C 。ス□、ソ 
卜 1 C にディスクアレイコント□ー ラを標準装備。 

② セットスクリュー 

□ジ 、ソクカバーを 固定す る ネジ。 

③ フル八イト PCI ボード増設用ス□ット 

フル八イトタイプの PCI ボードを取り付けるス□、ソト（一 
186ページ）。上から 3 B 、2 B 、1 B ス□、ソト。 

④ AC インレット 

電源コードを接統するソケット。 

©AC POWER ランプ 

電源コードから AC 電源を受電すると緑色に点滅し、装置 
の電源が〇りされると緑色に点灯ずる（^43ぺージ)。 

⑥ 電源ユニット(パワーヴプライス□ット 1) 

本装置に DC 電源を供給する装置。 

⑦ 電源ユニット(パワーヴプライス□ット 2) 

本装置に DC 電源を供給する装置。 

⑧ UID ランプ(青色） 

UID スイ、ソチを押したときに点灯する。ソフトウエアか 
らのコマンドによっても点滅する（一40ページ)。 


⑥ 



□□□□□□□□ P 

□□□□□□□□「_ 

□□□□□□目 L 」 

□□□□□□□□C 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

目目目目 D 

□ □□□□□□□( 

@ @ _U_U_U_L_U 
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装置か観 


ドライブカバー 
ロジックカバー 
DVD - ROM ドラィブ 
フ□ッピーディスクドライブ 
A — ドディスクドライブベイ 


①②這④ ® 
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装置内部 



⑥ 


⑩ 


⑧ 


⑨ 


① SCSI バックブレーン 

② 冷却フアン 


( D ディスクアレイコント□—ラ 

PCI ス□、ソトの r 1 C 」に搭載 



③ -1 

FAN 1 

⑩ 


③ -2 

FAN 2 

⑩ 


② -3 

FAN 3 

⑩ 


③ -4 

FAN 4 

③ 

サボートパー 

⑩ 

④ 

U モー 

トマネージメントカード 

⑩ 


⑥電源ユニット 

⑥ マザーボード 

⑦ ライザーカード 

⑧ カバーオープンセンサ 


DIMMCSIot 7と8に2枚標準装備） 

プ□セツサ （ CPU 、 ヒートシンクの下に取り付け5 
れている） 

プ□セツサダクト(破線部） 

フ□ントパネルボード 
増設用ファンス□ット 

オプションの冗長ファンを取り付けるス□ット 



FAN 5 

⑩ -2 

FAN 6 

0-3 

FAN 7 

0-4 

FAN 8 
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⑩⑧ 



外部接続コネクタ 


装置前面 


装置背面 


⑩ ⑨ 


電源コネクタ 
リチウムバッテリ 

CMOS メモリクリア用ジャンノ くスイッチ（一目章） 
アクセスランプ用コネクタ(増設 SCSI の LED 中継 
ケーブル接続用） 

リ モー トマネージメント カー ド用コネクタ 
SCSI コネクタ U 未使用） 

SCSI コネクタ2(未使用） 

パスワードクリア用ジャンノ スイッチト目章） 

PCI ライザーカード用コネクタ（フル八イトのボー 
ド用、100 MHz / 目 4 -bit • 3.3 V PCI - X ) 


⑩ PCI ライザーカード用コネクタ（□—プ□ファイルの 
ボード専用、6目 MHz /64 -bit • 3.3 V PCI - X ) 

⑩ DIMM (インターリープタイプ用） 

ソケット（図の下のソケットから順番に#8、#7、#6、#5、 
#4、#3、#2、 #1) 

⑩プ□セッサ ( CPU ) ソケット 

@-1 プ□セ、ソサ# 1( CPU #1) 

⑩ -2 プ□セッサ #2( CPU #2) 

⑩冗長ファンジャンパスイッチ 

オプションのち却ファント193ぺージ）を取り付けた際に、 
冗長ファン機能を有効にするジャンパスイッチ 



①②③ S ⑥⑥®通⑨ 
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ランプ表示 


本装置のランプの表示とその意□末は次のとおりです。 

POWER ランプ作:） 

本体の電源が ON の間、緑色に点灯しています。電源が本体に供給されていないときは消な 


します。 


STATUS ランプ (A) 

八ードウエアが正常に動作している間は STATUS ランプは緑色に点なします ( STATUS ラン 
プは背面にもあります)。 STATUS ランプが消灯しているときや、アンバー色に点灯/点滅し 
ているときは八ードウエアになんらかの異常が起きたことを示します。 

次に STATUS ランプの表示の状態とその意□ホ、対処方法を示します。 


M-O • ESMPRO またはオフライン保守ユーティリティをインス!ルしておくとエラー□グ 
を参照ずることで故障の原因を確認することびできまず。 

• いったん電源を OFF にして再起動ずるときに、 0 S か5シャットダウン処理びできる場 
台はシャットダウン処理をして再起動してください。シャットダウン処理びできない場 
台はリセット、強制電源 OFF をするか (49 ぺージ参照)、一度電源コードを巧き差しし 
て再起動させてください。 
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STATUS ランプの 
状態 

意味 

巧処方法 

緑色に点灯 

正常に動作しています。 

- 

緑色に点滅 

メモリか CPU 、 電源のいずれかが縮 
退した状態で動作しています。 

装置背面の AC POWER ランプの状態を確 
認してください。 

目10 S セットアップユーテイリテイ 
「 SETUP 」 を使って縮退しているデバイ 
スを確認後、早急に巧換することをお勧 
めします。 

メモリ1ビットエラーが多発していま 
す。 

消灯 

電源が OF F (こなっている。 

電源を ON (こしてください。 

POST 中である。 

しば6くお待ちください。 POST を完了 
後、しば6くすると緑色に点灯します。 

CPU でエラーが発生した。 ( Thermal - 
Trip ) 

いったん電源を OFF (こして、電源を ON (こ 
し直してください。 POST の画面で何6 
かのエラーメッセージが表示された場ろ 
は、メッセージを記録して保守サービス 
会社し連絡して<ださい。 

CPU 温度の異常をお化した。 

ウォッチドッグタイマタイムアウト 
が発生した。 

CPU バスエラーが発生した。 

メモリダンプリクエスト中。 

ダンプを探取し終わるまでお待ちくださ 
い。 

アンバー色に点灯 

温度異常をお化した。 

内部のファン(こホコリやチリが付着して 
いないかどうか確認してください。ま 
た、ファンユニットが確実に接続されて 
いることを確認してください。 

それでも表示が変わ6ない場合は、保守 
サービス会社(こ連絡してください。 

電圧異常をお化した。 

保守サービス会社(こ連絡してください。 

すべての電源ユニットが故障した。 

アンバー色に点滅 

冗長構成の電源でどち6か一方の電 
源ユニ、ソト(こ AC 電源が供給されてい 
ないか、どち6か一方の電源ユニッ 
卜の故障をお化した。 

電源コードを接続して、電源を供給して 
ください。電源ユニットが故障している 
場合は、保守サービス会社(こ連絡して< 
ださい。 

ファンアラームを横化した。 

ファンユニットが確実に接続されている 
か確認してください。それでも表示がか 
わ6ない場合は、保守サービス会社連絡 
してください。 

温度警告をお化した。 

内部ファン(こホコリやチリがが着してい 
ないかどうか確認してください。また、 
ファンユニットが確実に接続されている 
ことを確認してください。 

それでも表示が変わ6ない場合は、保守 
サービス会社に連絡してください。 

電圧警告をお化した。 

保守サービス会社に連絡してください。 
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ACT ランプ(品） 

本装置が LAN に接続されているときに緑色に点灯し、 LAN を介してアクセスされているとき 
(パケットの送受信を行っているとき）に点滅します。アイコンの隣にある数字は背面のネッ 
トワークポートの番号を示します。 


D に K ACCESS ランプ (i) 

D に K ACCESS ランプは八ードディスクドライブベイに取りがけられている八ードディスク 
ドライブの状態を示します。 

八ードディスクドライブにアクセスするたびにランプは緑色に点なします。 

D に K ACCESS ランプがアンバー色に点なしている場合は、八ードディスクドライブじ障害 
が起きたことを示します。故障した八ードディスクドライブの状態はそれぞれの八ードディ 
スクドライブにあるランプで磕認できます。 


UID ランプ (UID) 

このランプは1台のラックに複数台の装置を設置しているときに、装置前面にある UID スイ、ソ 
チを押すと、装置前面および背面の UID ランプが青色に点灯し、保守をしようとしている装 
置を特定することができます。 UID ランプを消なさせるには UID ランプを再度、押してくだ 
さい。 


ディスクアクセスランプ 

フ□、ソピーディスクドライブと DVD - ROM ドライブのディスクアクセスランプは、それぞれ 
にセツトされているディスクにアクセスしているときに点なします。 
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J \- ドディスクドライブのランプ 

八ードディスクドライブベイに搭載される 
D に K ランプは表示状態じよって意巧が異なり 
ます。 

• 緑色に点滅 

八ードディスクドライブにアクセスしてい 
ることを示します。 

• アンバー色に点な 

ディスクアレイを構成しているときに取り 
付けている八ードディスクドライブが故障 
していることを示します。 

ディスクアレイ ( RAID 1) を構成してぃる場合は、1台のハードディスクドライブが故障し 
\ Tyr \ ても運用を続けることができますが早急にディスクを交換して、再構築（リビルド）を行 
うことをお勧めします（ディスクの交換はホットスワップで行ぃます）。なお、本装置の 
システムドライブは出荷時に2台のハードディスクドライブで RAID 1 に構築されてぃま 
す。 

• 緑色とアンバー色に交互に点滅 

八ードディスクドライブの再構築（リビルド)中であることを示します(故障ではありませ 
ん）。ディスクアレイ構成で、故障した八ードディスクドライブを交換すると自動的に 
データのリビルドを行います（オートリビルド機能)。リビルド中はランプが緑色とアン 
バー色に交互に点なします。 

リビルドを終了するとランプは消なします。リビルドに失敗するとランプがアンバー色 
じ点なします。 

n-O リビルド中に本装置の電源を OFF にすると、リビルドは中断されまず。再起動してか5 
八ードディスクドライブをホットスワップで取り付け直してリビルドをやり直してくだ 
さい。ただし、オートリビルド機能を使用するときは次のま意事項を守ってください。 

• 電源を OFF にしないでください(いったん電源を OFF にするとオートリビルドは起 
動しません)。 

• J \- ドディスクドライブの取りがし/取り付けの間隔は90砂 m 上あけてください。 

• 他にリビルド中の八ードディスクドライブび存在する場台は、八ードディスクドラ 
イブの交換は行わないでください。 
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ートの状態を表示します。本体と八ブに電力が供給され 
ていて、かつ正常に接続されている闇、緑色に点なします ( LINK )。 ネットワークポート 
が送受信を行っているときに緑色に点滅します ( ACT ) 。 

LINK 状態なのにランプが点なしない場合は、ネットワークケーブルの状態やケーブルの 
接続状態を磕認して<ださい。それでちランプが点なしない場合は、ネットワーク 
( LAN ) コント□ーラが故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守 
サービス会社に連絡してください。 

♦ Speed ランプ 

このランプは、ネットワークポートの通信モードがどのネットワークインタフエースで 
動作されているかを示します。 

LAN ポートは、1000巨 ASE - T と100目 ASE - TX 、 10目 ASE - T をサポートしてし^ます。 

アンパ-色に点なしているときは、1000 BASE - T で動作されていることを示します。緑 
色に点なしているときは、 100 BASE - TX で動作されていることを示します。消なしてい 
るときは、10目 ASE - T で動作されていることを示します。 


じ 

省 

c 

-/〇\ 


- (巧 

c 




(Q)DDe 


I 〇。〇 



Speed ラン' 


♦ UNK / ACT ランプ 

本体標準装備のネットワークポ 


1 

鄭 


ミ轟 II 


& 


◎ 


LAN コネクタのランプ 

背面にある2つの LAN ポート（コネクタ）にはそれぞれ2つのランプがあります。 


目目目目， n , 

□□□□□□□□「_ 

目目目目三 

目目目目ご 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

□□□□□□□□ 

目目目目 D 

© @ 1— I □□□□で 


プ 
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AC POWER ランプ 


パワーサプライパワーサプライ AC POWER ランプ 

ス□ツト2 ス□、ソト1 


■: 本装置では、一方の電源ユニットが故障しても、もう一方の電源ユニットで運用を続けるこ 

1-^ とができます（冗長機能）。また、故障した電源ユニットはシステムを停止することなく、 
ホットスワップ(電源 ON のまま）で交換できます。 




ヴ 

X 

ア 

の 

取 

D 

狼 

い 

と 

操 

作 


背面にある電源ユニットには 、 AC POWER ランプがあります。 AC インレットに電源コード 
を接続して AC 電源を電源ユニットが受電すると緑色に点滅します。 

本体の電源を ON にするとランプが緑色に点なします。本体の電源を ON にしてもランプが点 
灯しない、またはアンバー色に点なまたは点滅する場合は、電源ユニットの故障が考えられ 
ます。保守サービス会社に連絡して電源ユニットをを換してください。 


AC インレツ 






目目目目 ， n 
目目目目「一 
目目目目 L 」 
目目目目ご 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

目目目目 D 
目目目目 C 

@ @ I ® 
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接続について 

本体にネットワークを接続します。 

ネットワークケーブルを本体に接続してから添付の電源コードを本体に接続し、電源プラグをコンセント 
につなげます。 

I M-O 無停電電源装置や自動電源制御装置への接続やタイムスケジュール運転の設定などシステム 
構成に関する要求びございました5、保守サービス会社の保守員(またはシステムエンジニ 
ア）にお知5せ < ださい。 





AA 

座磯 ) 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、人が死こする、または重傷を負うおそれびありまず。詳しくは 、 iii 
ページ拟降の説明をご覧ください。 

• めれた手で電源プラグを持たない 

• アース線をガス管につながない 




A ま意 

装置をま全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、义傷やけびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびありまず。 
詳しくは、 m ぺージ ly 降の説明をご覧ください。 

• 指定似がのコンセントに差し込まない 

• たこ足配線にしない 

• 中途半端に差し込まない 

• 指定似がの電源コードを使わない 

• プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない 
• 指定似がのインタフェースケーブルを使用しない 
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シリアルインタフェース 
を持つ機器 



最後に添付の電源 
コードをコンセン 
卜に接続ずる。* 2 


*1 専用回線へ直接接統することはできません。 

管理 PC などのコンソールの接続はシリアルポート B のみ可能です旧 IOS の設定が必要）。 
*2 電源コードは、 15 AU 下のサー丰、ソトブレーカに接続すること。 

*3 接続の詳細については3章を参照して<ださい。 


^ ネットワークに接続する前に次の点じついて確認してください。 

[1^ - LAN のネットワーク設定 

本装置(こ割り当てる IP アドレスやネットワーク環境について確認してください。 
-ネットワーク機器 

必要なルータや八ブ、ケーブルが準備されていることを確認してください。また 、 ISP 
との接続(こ用いるルータもしくはダイヤルアップルータじあ6かじめインターネット接 
続に必要な設定をして、設置しておいてください（イントラネットで使用する場合は必 
要ない場合があります）。 


ネット ワーク * j ネット ワーク * j 




2占 


保守用端末*1 



□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□□a 


前面 




o 




□□□□□□目/一 
□目目□目「一 
□□□□□□ 目 L 

□目目□目ご 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 
□目目□目 C 

@ © 目自1_| @ 


0 






じ 



c. 



こ 



面 

背 
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本体および接続ずる周辺機器の電源を OFF にしてか 5 接続してください。 ON の状態の 
まま接続すると誤動作や故障の原因となります。 


• 轉社似が(ヴードパーティ）の周辺機器およびインタフ王ースケーブルを接続する場合 
は、お買い求めの販売店でそれ5の装置び本装置で使用できることをあ5かじめ確認し 
てください。ヴードパーティの装置の中には本装置で使用でをないものびありまず。 

• シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。 

• 回線に接続する場をは、認定機関に申請済みのボードを使用してください。 

• 電源コードやインタフェースケーブルをケーブルタイで固定してください。 

• ケーブルびラックのドアや側面のガイドレールなどに当た5ないよラフオーミングして 
<ださい。 

• 電源 コー ドは装置の AC インレット部分で少したるませる程度に フオー ミングしてくだ 
さい。装置を引を出したときに電源コードび巧けるのを防ぐためです。 

• 電源コードのプラグ部分び圧迫されないよラにしてください。 


無停電電源装置 ( UPS ) への接続について 


本体の電源コードを無停電電源装置 ( UPS ) じ接続する場合は、 UPS の背面にあるサービスコ 
ンセントに接続します。 

UPS のサービスコンセントには 、 「SWITCH OUT 」 と rUN-SWITCH OUT 」 という2種類のコ 
ンセントがあります （ rOUTPUTI 」、 rOUTPUT 2」 と呼ぶ場合もあります）。 


<例> 



UN-SWITCH OUT 
(0UTPUT2) 


SWITCH OUT 
(OUTPUT 1) 


UPS を制御するアプリケーシヨン作 SMPRO / UPSController など)から電源の制御をしたい 
場合は 、 SWITCH OUT じ電源〕ードを接続します。 

常時給電させたい場合は、 UN-SWITCH OUT に電源コードを接続します (24 時間稼働させる 
モデムなどはこのコンセントに接続します）。 

本装置の電源コードを UPS に接続している場合は、 UPS からの電源供給と連動（リンク）させ 
るためじ BIOS の設定を変更してください。 

目 IOS のに e 「 ve 「」一^ AC - UNK 」を選択すると表示されるパラメータを切リ替えることで設を 
することができます。詳しくは6章を参照してください。 
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基本的な操作 


基本的な操作の方法について説明します。 


フロントべゼル 


本体の電源の ON / OFF やフ□、ソピーディスクドライブ、 DVD - ROM ドライブを取り扱うと 
き、八ードディスクドライブベイへの八ードディスクドライブの取りがけ/取り外しを行う 
ときはフ□ントべゼルを取りかします。 

I — "〇 フ□ントべゼルは、添付のセキユリティキーで□ックを解除しないと開けることびできませ 
ん。 


丰ース □、ソ トに添付のセキュリティキーを差し} A み、キーをフ□ントべゼル側に軽く押しなが6 
回して□ックを解除する。 



2 . フ□ントべゼルのち端を軽<持って手前 
(こ引<。 

3. フ□ントべゼルを左(こ少しスライドさせ 
てタブをフレームか6かして本体か6取 
り外す。 



フ□ントべゼルを取りがけるときは、フ□ントべゼルの左端のタブを本体のフレームに引つ 
かけるようにしながら取り付けます。取り付けた後はセ羊ュリティのためじち羊一で□ック 
してください。 


フレーム 
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POWER スイツチ-電源の ON / OFF / 再起動- 


本体の電源は前面じある POWER スイッチを押すと ON の状態になります。 
次の順序で電源を ON にします。 


M-O • 添付の r バックアップ CD-ROM」 を DVD-ROM ドライブにセットしたまま起動ずるとシ 
ステムを再インストールしてしまいまずにのときに確認のメッセージなどは表示され 
ません）。 

• 添付の 「EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROM」 を DVD-ROM ドライブにセットしたま 
ま起動ずると EXPRESSBUILDER (SE) び起動し、通常の運用には利用できません。 

H |： マザーボード上にある本体を監視する「サーバーマネージメント論埋回路」は、システム電 

圧の変化を監視し、ログをとっています。電源コードを接続した後や、電源を OFF にした 
後は、電源が OFF の状態から POWER スイッチを押すまでに約10秒ほどの時間をあけてくだ 
さい。これは、通常の動作であり、サーバマネージメント論埋回路が要求するものです。 

1 . フ□、ソピーディスクドライブにフ□、ソピーディスクをセットしていないことを確認する。 

2 . フ□ントべゼルを取り外す。 

3. 本体前面にある POWER スイッチを押す。 

POWER ランプが緑色に点のします。 



• AC インレットに電源コードを接続した後、 POWER スイッチを}甲ずまで10砂上の時間 
をあけて < ださい。 

• POWER スイッチを巧してか5約30秒 ly 内の間は電源を OFF にしないでください。 
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電源の OFF は、管理クライアント（コンソール）を本体のシリアルポート目 （COM B) に接続し、 
root で□グインしてか6、 shutdown〕 マンドを実巧します。 

片 shutdown -h now 

シャットダウン処理の後、自動的に電源が OFR こなります。 

再起動をする際 h コンソールを本体に接続し、 ro 饥で□グインし、 shutdown コマンドを実行し 
ます。 

杜 shutdown -r now 

約3分でシステムが再起動します。 

shutdown コマンドで電源を OFR こできないときは、前面の POWER スイ、ソチを押してくださし、 
それで h 電源が OFF (こな6ない場合は、 POWER スイッチを約4秒 U 上押し続けてください。シス 
テムが強制的(こ電源 OFF となります(強制電源 OFF) 。 


八—ドウ H アの取り扱いと操作 


49 



じ 


-【巧 

c 


-【巧 

. c 




(^3 DD 目 



UID スイ、ソチ 


UID ランプ 


UID スイッチ■本体の確認- 


複数の機器を1つのラックに搭載している場合、保守をしようとしている装置がどれである 
かを見分けるために装置の前面および背面には rUID (ユニ、ソト ID ) ランプ」がもうけられてい 
ます。 

前面にある UID (ユニ、ソ HD ) スイ、ソチを押すと UID ランプが点なします。もう一度押すとラ 
ンプは消灯します。 

ラック背面からの保守は、暗く、狭い中での作業となり、正常に動作している機器の電源や 
インタフェースケーブルを取り外したりするおそれがあります。 UID スイ、ソチを使って保守 
する本装置を磕認してから作業をすることをお勧めします。 


UID ランプ UID スイ、ソチ 




目目目目」 
□□□□□□□□「 
目目目目广 
目目目目^ 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ 

目目目目 D I 

□□□□□□□□ C I 
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フロッピーディスクドライブ 


本体前面にフ□、ソピーディスクを使ったデータの読み化し（リード）-保存(ライト）を行うこ 
とのできる 3.5 インチフ□、ソピーディスクドライブが搭載されています。 

3.5 インチの 2 HD フ□、ソピーデイスク （ 1 .44 M バイト）と 2 DD フ□、ソピーデイスク （720 K バイ 
卜）を使用することができます。 


フ□ッピーディスクのセット/取り出し 

フ□、ソピーディスクをフ□、ソピーディスクドライブにセットする前に本体の電源が ON 
( POWER ランプ点な）になっていることを磕認してください。 

フ□、ソピーディスクをフ□、ソピーディスクドライブじ完全に押し込むと r カチ、ソ」と音がし 
て、フ□、ソピーディスクドライブのイジェクトボタンが少し飛び化します。 

イジェクトボタンを押すとセットしたフ□、ソピーディスクをフ□、ソピーディスクドライブか 
ら取り化せます。 

• フォーマットされていないフ□、ソピーディスクをセットすると、ディスクの内容を読め 
云巧] ないことを®6せるメッセージやフォーマットを要求するメッセージが表示されます。 

0S に添付のマニュアルを参照してフ□、ソピーディスクをフォーマットしてください。 

• フ□、ソピーディスクをセットした後(こ本体の電源を ON にしたり、再起動するとフ□、ソ 
ピーディスクか6起動します。フ□、ソピーディスク内(こシステムがないと起動できませ 
ん /。 

• フ□、ソピーディスクアクセスランプが消なしていることを確認してか6フ□、ソピーディ 
スクを取り化してください。アクセスランプが点灯中(こ取り化すとデータが破壊される 
おそれがあります。 


フ□ッピーディスクの取り扱いについて 

フ□、ソピーディスクは、データを保存する大切なものです。またその構造は非常にデリケー 
卜にできていますので、次の点にを意して取り扱ってください。 

• フ□、ソピーディスクドライブにはていねいじ奥まで挿入してください。 

• ラベルは正しい位置に貼り付けてください。 

• 銷筆やボールペンで直接フ□、ソピーディスクに書き込んだりしないでください。 

• シャッタを開けないでください。 

参ゴミやほこりの多いところでは使用しないで<ださい。 

• フ□、ソピーディスクの上に物を置かないでください。 

• 直射日光の当たる場所や暖房器具のおくなど温度の高くなる場所には置かないでくださ 
い。 

• たばこの煙に当たるところじは置かないでください。 

• 水などの液体のおくや薬品のおくには置かないでください。 
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磁石など磁気を帯びたちのをおづけないで < ださい。 

クリップなどではさんだり、落としたりしないでください。 

磁気やほこりから保護できる専用の収納ケースに保管してください。 


フ□、ソピーディスクは、保存している内容を誤って消 
すことのないようにライトプ□テクト（書き a み禁止） 
ができるようになっています。ライトプ□テクトされ 
ているフ□、ソピーディスクは、読み化しはできます 
が、ディスクのフォーマットやデータの書き么みがで 
きません。重要なデータの入っているフ □、ソ ピーディ 
スクは、書き込み時 W 外はライトプ□テクトをしてお 
くようお勃めします。 3.5 インチフ□、ソピーディスクの 
ライトプ□テクトは、ディスク裏面のライトプ□テク 
トスイ、ソチで行います。 



フ□、ソピーディスクは、とてもデリケートな記憶媒体です。ほこりや温度変化じよって 
データが失われることがあります。また、オペレータの操作ミスや装置自身の故障など 
じよってもデータを失う場合があります。このような場合を考えて、万一に備えて大切 
なデータは定期的にバックアップをとっておくことをお勤めします。（本体に添がされて 
いるフ□、ソピーディスクは必ずバックアップをとってください。） 















DVD - ROM ドライブ 


本体前面に。 VD - ROM ドライブ、が、あります。 DVD - ROM ドライブ、は。 VD - ROM や CD - ROM の 
データを読むための装置です。 



A ミち意 



装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、乂傷やけびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびありまず。 
詳しくは、 m ぺージ拟降の説明をご覧ください。 

DVD-ROM ドライブのトレーを引き出したまま放置しない 


ディスクのセツト/取り出し 

ディスクは次の手順でセツトします。 

1. ディスクを DVD-ROM ドライブにセツトする前(こ本体の電源が ON (POWER ランプが緑色に点火了) 
(こなっていることを確認する。 

2. DVD-ROM ドライブ前面のトレーイジェクトボタンを押す。 

トレーが少し化てきます。 

3. トレーを軽く持って手前(こ引き化し、卜 
レーが止まるまで引き化す。 


4. ディスクの文字が巧刷されている面を上 
にしてトレーの上(こ静かに、確実に置 
く。 
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己.ち図のように片方の手でトレーを持ちな 
がら 、もう一方の手でトレーの中んにあ 
る駆動軸部分(こディスクの穴がはまるよ 
うじ指で押して、トレー(こセットする。 



目.トレーの前面を軽<押して元に戻す。 


ディスクのセツト後、 DVD-ROM ドラ 
イブの駆動音び大きく聞こえるときは 
ディスクをセツトし直してください。 



ディスクの取り化しは、ディスクをセットするとき 
と同じようにトレーイジェクトボタンを押して卜 
レーを引き化します。 


アクセスランプがオレンジ色に点灯しているときは 
ディスクにアクセスしていることを示します。卜 
レーイジェクトボタンを押す前にアクセスランプが 
オレンジ色に点なしていないことを磕認してくださ 
い。 



ち図のように、片方の手でトレーを持ち、もう一方 
の手でトレーの中ムにある駆動軸部分を押さえなが 
らディスクの端を軽くつまみ上げるようにして卜 
レーから取り化します。 

ディスクを取り化したらトレーを元に戻してくださ 
い。 
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取り出せなくなったときの方法 

トレーイジェクトボタンを押してもディスクが本体から取り化せない場合は、次の手順に 
従ってディスクを取り化します。 

1. POWER スイ、ソチを押して本体の電源を 
OFF (POWER ランプ消の）(こする。 

2 . 直径約 1.2mm、 長さ約100 mm の金属製 
のピン(太めのゼムクリ、ソプを引き伸ばし 
て代用できる）を DVD-ROM ドライブ前面 
ち側にある強制イジェクトホールに差し 
}^んで、トレーが化てくるまでゆっくり 
と押す。 

w-oira 

• つま楊枝やプラスチックなど巧れ 
やずいものを使用しないでくださ 
い。 

• 上記の手順を行ってもディスクび 
取り出せない場合は、保守サービ 
ス会社に連絡してください。 

3. トレーを持って引き化す。 

4. ディスクを取り化す。 

曰. トレーを押して元(こ戻す。 

ディスクの取り扱い 

本体にセットするディスクは次の点にを意して取り扱ってください。 

♦ ディスクを落とさないでください。 

♦ ディスクの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。 

♦ ディスクじラベルなどを貼らないでください。 

♦ 信号面(文字などが印刷されていない面）じ手を触れないで< ださい。 

♦ 文字の書かれている面を上にして、トレーじていねいに置いてください。 

♦ キズをつけたり、金^：\筆やボールぺンで文字などを直接ディスクじ書き么まないでくださ 
い。 

♦ たばこの煙の当たるところじは置かないでください。 

♦ 直射日光の当たる場所や暖房器具のおくなど温度の高くなる場所には置かないでくださ 
い。 

♦ 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、 
ていねいにふいて<ださい。 

♦ 清掃の際は、専用のクリーナをお使いください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベ 
ンジン、シンナーなどは使わないで<ださい。 

♦ 使用後は、専用の収納ケースに保管して<ださい。 



強制イジエクト 
ホール 
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